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Openbaar exploot 


Aan: Senay Dogan, geboren op 03/07/1970, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen Nederland 
of daarbuiten is op verzoek van de naamloze vennootschap ING Bank N.V., rechtsopvolger van de 
naamloze vennootschap Postbank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam op 04/04/2016 
een exploot van mij, F. Vos (t.k.-)gerechtsdeurwaarder, betekend de grosse van een notariële akte d.d. 
27 maart 2007 verleden voor de in de titel vermelde notaris welke akte voor eerste grosse is uitgegeven 
d.d. van 8 februari 2016 met gelijktijdig bevel aan de inhoud ervan te voldoen. 

De verweerder kan onder op vertoon van legitimatiebewijs en onder vermelding van 16000711 afschrift 
van dit exploot verkrijgen bij mijn kantoor: 

Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders 
Wijchenseweg 118 Nijmegen 
Tel 024-3221414 

nijmegen@groenendaalvankrijl.nl 
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